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STOCKTON STREET 

MARL. LIGHTS K.S. R£G. S.P. 

650 (PC) 


Effective Date: APRIL 2 6 , Ij- 


FILTER SPECIFICATION FOR MARLBORO LIGHTS K.S. REGULAR S-P- 


Filter Rod - k Tip, 108mm Length 

Plug Maker - KDF-2/AF-1 . MARK VI/MINIATURE 




Tow - 3.7/43,000 /TO; P.M. Materia! Code 05-52C-A(EAST); 05-520-S(CEL} 

Plasticizer - PEL C-IM-X >§ 5% of Dry Weight; P.M. Material Code 05-332-A 
7-1 4 gms/100 108mm Rods I E 

KDr-2/MARK VI Plug Wrap - Dexter X4835; 26.5no x 4000.M; P.M. Material Code 

06-17!-A 

Glue Lines - Two .. . _ 

Type - Polymer £55-!IX; P.M. Material Code 61-007'A ' ~ : • 

Polymer 428-14CKV; P.M. Materia; Coda 6 1 - 3 28 -A " " 

KDF-2/MARK VI Lep Adhesive - Ariiscc 225; P.M. Material Code 6l-2.IT—A 

. Fuller 3556; P.M. Materia! Code 6i-£02-A 

Fuller 1076; P.M. Material Cede 61-201-A 

Ci rcuniference -224.70mm (Laser Mike) 

Resistance to Craw - 108mm Rod - 15.30 inches of water (TOTAL ENCAP) 

27 mm p]uc- 3.90 inches of.water 


Dry Weiqht 


73-3ogms/I CO 108mm Rods 


Dry Weight (W/GLy. - *' 3 ■ ® 3 gmg/100 !08mn Rods 
Wet Weight (W/GUr) - ^ ; 9 7 nms/i0O :08mm Rods 


Prepared By: r?T.b ! s'-J . Morgan 

Approved By: __ A 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/pkvy0004 
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